FRANKLIN/FOXBORO LINE 


Monday to Friday 


SPRING/SUMMER SCHEDULE 


Effective May 20, 2024 


ZONE STATION TRAIN# 700 740 | 702 704 742 #706 708 #4744 #710 «746 «#9714 '| 748 «49718 «4750 722 752 726 754 756 728 730 758 732 760 734 _ Providence 
Bikes Allowed db & & b& b& &% & & & & b& & b& b& & db & & & 
6 Forge Park/495 & 4:59 : 5:59 6:33 : 7:23 8:10 : 9:20 : 115 2 1:13 : 3:25 : 4:51 : : : 8:00 ; 9:28 - 11:28 - 
6 Franklin/Dean Coll. 5:06 z 6:06 6:40 : 730. 8:17 : 9:27 : 1:22 A 1:20 a 3:32 z 4:58 : x 7:04 | 8:07 : 9:35 z 11:35 : 
5 Norfolk 6 5:13 - 613 6:47 ; 737 8:24 : 9:34 : 11:29 : 1:27 - 3:39 : 5:05 : : ™ | 84 : 9:42 . 11:42 : 
4 Foxboro ls 5:57 5 Z 715 z : 8:45 4036 |= 12:31 g 2:09 2 4:06 E 5:50 6:48 5 z 8:59 S049) 5 
4 Walpole 5:20 - 6:20 6:54 : 745 8:31 : 9:41 : 11:36 : 1:34 : 3:46 : 5:21 : : 727 8:21 : 9:49 : 11:49 : 
4 Windsor Gardens 524 610 | 6:24 658 7:28 7:49 835 858 9:44 £10:49 £11:39|f12:44 £4:37 £2:22 £3:49 f419 5:24 - £7:01 f7:30 8:24 | f9:12 | £9:52 £1102 £1152 - 
3 Norwood Central & 528 614 628 7:02 7:32 7:53 839 9:02 9:48 10:53 11:43 | 1248 141 2:26 3:53 4:23 5:28 605 7:05 734 8:28 915 | 9:55 1:05 1155 é 
3 Norwood Depot & 5:30 6:16 6:30 7:05 G25 7:56 8:41 9:04 9:50 | 10:55 | 14:45 | 12:50 1:43 2:28 3:55 4:25 bs 0: 6:07 7:07 7:36 8:30 SAz, Cpsy/ 11:07 11:57 - 
3 Islington 533 619 633 7:08 738 7:59 844 9:07 9:53 10:58 11:48 | 12:53 146 2:31 3:58 428 534 61 71 7:40 833 9:20 10:00 M10 12:00 - 
2 Dedham Corp. Ctr. 6 536 622 636 71 | 7:41 | 802 847 910 9:56 | 1:01 | 1:51 | 12:56 149 2:34 4:01 4:31 | 5:36 | 613 | 713 | 7:42 | 8:36 | 9:23 | 10:03 | 113 | 12:03 - 
2 Endicott 539 625 639 7714 7:44 805 850 9:13 9:59 11:04 11:54] 12:59 152 237 404 434 539 616 716 7:45 839 9:26 10:06 M16 12:06 - 
2 Readville b 543 630 643 719 7:48 810 8:54 917 10:03 1:08 1:58] 103 156 2:41 4:08 439 5:43 620 7:20 7:52 843 9:30 1010 10 © 12:12-B12:20 
1 | Hyde Park e VIA a : : : : : " " ef : : " " VIA " " " VIA VIA VIA via | provdence |_ 12:22 
1A Forest Hills & L5:53) Fair. | L6:53 - L7:58 - L 9:05 - L 10:12 - - - - - - FAIR- - - - FAIR- - FAIR- FAIR- FAIR- une Ta - 
1A Ruggles * L5:58 MOUNT 16:58 L7:33 L8:03 L8:24 L910 L9:29 L10:17 L411:19 L 12:09] L114 12:07 L 2:54 L419 MOUNT) L5:56  L6:31 | L7:31 MOUNT) | 8:54 [MOUNT | MOUNT | MOUNT jReadvile for L 12:34 
1A Back Bay 4 ceo2) “NE 17:02 17:37 L8:07 L830 L914 L9:33 10:21 1114:23 L1213| L118) L211 L2se 7423) NF (L600 reas 17:35) UNE Lesg) LINE | LINE | LINE oak, |L12:38 
1A South Station & 608 7:00 7:08 743 813 834 920 939 10:27 1:29 1219 | 124 247 3:04 4:29 5:07 606 641 7:41 825 | 9:04 10:00 10:40 11:50 Bakery 12:43 
Monday to Friday 
ZONE STATION TRAIN# 741 743 705 745 709 747 «2713 | 749° «#717 «751 = 721 «9753 723 «#725 $=«755 = 4 #727. «729°2«O757,——s—«s731—=s—s759—s«s733—s«735 
Bikes Allowed b& b& b& b& b& b& & b& &% &% & & b&b b&b & 
1A |South Station & 547 7:20 740 843 9:35 10:35 11:25 | 12:28 128 2:28 | 3:20 405 4:27 5:05 5:32 550 635 717 810 9:32 1010 11:55 
1A Back Bay é| ya | 725 | 745. || 8:48 | 79:40 | 10.40 | i800 |/42:83 | 433 | 283 | 325°) 410 | 432) S40 | 537 | ss5 |\e40 |) |, [sis | |, | 10 | VIA FAIRMOUNT LINE: 
1A Ruggles & FAIR 7:28 7:48 851 9:43 10:43:33 ' | 1236 «13640237 3:28) 44 4360514 5:41 559 | 6:43) oFaIR. = 818 FIR. 10:18 FAIR. Operates via the 
1A Forest Hills #, MOUNT - : : : : : : : 242333 : 4:41 : 5:46 : 6:48 MOUNT) = - MOUNT = = - = MOUNT Fairmount Line between 
1 Hyde Park 4,| EINE : s : - 10:51 1141 2 247 338 422 446 522 5:51 6:07 653 LINE S| sRINES || LINE Readville and South Station. 
2 Readville & 617 737 758 | 9:01 9:52 10:55 145 | 1245 145 251 342 426 450 526 555 61 657 | 745 8:27 10:00 10:27 12:23 Please board trains on 
2 Endicott 621 741 8:02 9:06 9:56 1059 1149 | 1249 149 255 346 430 4:54 530 559 615 7:01 749 8:31 | 10:04 10:31 12:29 the Fairmount Line 
2 Dedham Corp. Ctr. & 623 743 805 9:09 958 1:01 151 | 1251 451 257 348 433 457 533 602 618 7:03 7:51 833 | 10:06 10:33 12:31 platform (Track 4). 
3 Islington 626 746 808 912 10:01 1:04 1154 | 1254 154 3:00 351 436 5:00 536 605 621 7:06 754 836 10:09 10:36 12:34 See the Fairmount Line 
3 Norwood Depot & 629 749 8 | 915 10:04 1107 157 | 12:57 157 3:03 3:55 439 5:03 539 608 624 7:09 7:57 839 1012 1039 12:37 schedule for all stops. 
3 Norwood Central & 631 753 813 | 917 10:06 109 159 | 1259 159 3:05 | 358 443 507 543 612 628 713 | 800 841 1014 10:41 12:39 
4 Windsor Gardens £6:33 f7:58 f8:16 £9:20 10:09 f11:12 £12:02| f1:02 2:02 f3:08 f£4:02 4:47 511 | 547 616 632 717 £803 £8:44 £10:17 10:44 £12:42 
4 Walpole - - 8:22 - 10:14 : 12:07 - 2:07 : 4:06 : 515 5:51 : 636 7:21 : 8:49 : 10:49 | 12:47 
4 Foxboro 6:50 8:15 - 9:37 - 1:29 - 1:19 - 3:28 - 5:04 - - 6:33 - - 8:22 - 10:34 - - 
5 Norfolk bo - - 8:37 : 10:21 : 12:14 z 214 : 4:13 ; 522 5:58 : 643. 7:28 - 8:56 : 10:56 | 12:54 
6 Franklin/Dean Coll. : x 8:44 e 10:28 E 12:21 a 2:21 : 4:20 : 5:29 6:05 : 650 7:35 Z 9:03 : 1:03:01 
6 Forge Park/495 ao - ; 8:56 3 10:38 é 12:31 i 2:31 : 4:30 ‘ 539 «6:15 : 700 | 7:45 : 9:13 : W304 
Weekend 
AM PM 
secs Seen, | 203 190 oR wwo2 Toa | so og | 80s | TOR woe Owe maa IME ENS IB HE oy ana sevice o Reale Slaton 
Bikes Allowed dé |g | & | w& |e | a |e ae |e |e [ae | &@ eae | &@ |) @ | & |e |e | & |e cs LN Moll oad lo 
6 Forge Park/495 & 5:17 : 8:17 : 9:47 : 11:47 : 1:47 : 3:47 : 5:57 : 7:57 : 9:27 : 1:27 : eae P 
6 Franklin/Dean Coll. 5:24 : 8:24 : 9:54 : 11:54 : 1:54 : 3:54 a 6:04 S 8:04 E 9:34 : 1:34 e Zor addons) Seminal tanuduiee Staion 
5 Norfolk b& 5:31 z 8:31 - 10:01 : 12:01 : 2:01 : 4:01 : ett : att : 9:41 ; 11:41 : Sates ee eee suaaieesican 
4 Walpole 5:38 = 8:38 2 10:08 = 12:08 2 2:08 = 4:08 = 6:18 - 8:18 - 9:48 - 11:48 - Line schedules for particular trains 
4 Windsor Gardens #541 - 841-01 = tt | oft - | £411 - | 621 - | f821 - | £951 - | FBT; 
3 Norwood Central b 5:45 : 8:45 E 10:15 : 12:15 s 215 z 415 3 6:25 z 8:25 é 9:55 a M155 2 _ 7 
3 Norwood Depot & 5:47 : 8:47 : 10:17 : 12:17 : 217 : 47 - 6:27 - 8:27 : 9:57 : "57 z For additional service to Hyde Park 
3 Islington 5:50 2 8:50 : 10:20 g 12:20 : 2:20 Z 4:20 Z 6:30 : 8:30 z 10:00 E 12:00 zZ Station, refer to the Providence Line 
2 Dedham Corp. Ctr. b 5:52 - 8:52 - 10:22 : 12:22 : 2:22 7 4:22 7 6:32 3 8:32 - 10:02 z 12:02 2 schedule for particular trains. 
2 Endicott 5:55 : 8:55 : 10:25 : 12:25 2 2:25 a 4:25 z 6:35 : 8:35 3 10:05 z 12:05 e 
2 Readville b 6:00-6:07 9:00-9:07 10:30—10:3712:30-12:37 230-237. 430-437 40 E47 8:40 847 10:10 10:17 12:10 12:17 
1A Fairmount & 6:03 - 9:03 - 10:33 - 12:33 - 2:33 - 4:33 - 6:43 - 8:43 - 10:13 - - - Times in purple with “f“ indicate 
4A Blue Hill Ave & 6:06 : 9:06 : 10:36 : 12:36 : 2:36 : 4:36 : 6:46 ; 8:46 : 10:16 : : z i a flag stop: Passengers must tell 
1A Morton Street & 6:08 - 9:08 - 10:38 - 12:38 - 2:38 - 4:38 - 6:48 - 8:48 - 10:18 - - - he conductor that they wish to 
4A Talbot Ave & 6 : 9.11 : 10:41 : 12:41 Z 2:41 : 4:41 : 6:51 : 851 : 10:21 : : : eave. Passengers waiting to board 
4A Four Corners/Geneva Ave & 6:14 : 9:14 : 10:44 : 12:44 2 2:44 Z 4:44 i 6:54 . 8:54 E 10:24 g : : must be visible on the platform for 
4A Uphams Corner & 6:17 - 9:17 - 10:47 - 12:47 : 2:47 : 4:47 - 6:57 2 8:57 : 10:27 g - - he train to stop. 
4A Newmarket b 6:19 : 9:19 g 10:49 z 12:49 : 2:49 z 4:49 6:59 r 8:59 5 10:29 5 : : 
1 Hyde Park ei) < 6:10 : 9:10 : 10:40 : 12:40 - 2:40 : 4:40 - 6:50 2 8:50 2 10:20 : 12:20 Ba : ee 
4A Ruggles 6| = |te2) = |Le2a) = |itosi) = |uaasi)  - | i2sa) = |Lasa] © | i701) = | i901) = |Lt031) = | L121 Times in blue with “L* indicate 
4A Back Bay & - L625 - (19:25) - L1055) - |L1255) - L255) - (L455) - (|L705| - (L905) - (|L10:35 | - L12:35 an early departure: The train may 
4A South Station b& 630 630 930 930 1:00 1:00 100 | 100 3:00 300 5:00 5:00 710 740 | 9:10 9:10 10:40 10:40 3 12:40 eave ahead of schedule at these 
—® For service to Hyde Park, Ruggles & Back Bay, make a Providence Line train connection at Readville. Please allow 5 minutes to make the transfer between Readville platforms. Gee, 
Weekend 5H Bikes: Bicycles are allowed on 
AM PM rains with the bicycle symbol 
shown below the train number. 
SATURDAY TRAIN 1801. 1701 1803 | 1703 | 1805 | 1705 | 1807. 1707. 1809 1709 1811 1711 | 1813. 1713-1815 | 1715 | 1817 | 1717. 1819 1719 
ZONE STATION SUNDAY TRAIN # 2801 2701 2803 2703 2805 2705 | 2807 2707 2809 2709 2811 2711 2813 2713 2815 2715 2817 2717 2819 2719 ; : 
Bikes Allowed d& | & | & | dm | d& | db | & | & | dm | ce | & | & | dd | dd | | w | & | de | cH | (& High level platform and bridge 
1A South Station 6 645 647 7:55 802 1015 10:17 | 1245 12:17 9 245 297 345 00—C«O347) 5450 5470755755955) 955155 15S plate available. 
4A Back Bay & 6:50 : 8:00 : 10:20 : 12:20 2:20 = 3:50 E 5:50 : 8:00 z 10:00 z 12:00 : Visit mbta.com/accessibility 
4A Ruggles & 6:53 : 8:03 - 10:23 : 12:23 : 2:23 E 3:53 - 5:53 : 8:03 : 10:03 : 12:03 - for more information. 
1 Hyde Park & 7:01 : 81 : 10:31 z 12:31 : 231 x 4:01 é 6:01 : atl g 10:11 z 12:1 A 
4A Newmarket | - 6:55 ; 8:10 : 10:25 - 12:25 - 2:25 : 3:55 - 5:55 : 8:03 : 10:03 ’ 12:03 
4A Uphams Corner 0) 6:57 Z 8:12 2 10:27 ; 12:27 : 2:27 E 3:57 z 5:57 : 8:05 E 10:05 : 12:05 SS es 
4A Four Comers/GenevaAve & 7:00 : 8:15 - 10:30 - 1230 —C 2:30 : 4:00 : 6:00 : 8:08 - 10:08  - 12:08 Keep in Mind: — : 
1A Talbot Ave | - 7:03 z 3:18 z 10:33 2 12:33 z 2:33 z 4:03 2 6:03 : 811 z 10-11 g 12:11 This schedule will be effective from 
4A Morton Street b - 7:06 E 8:21 E 10:36 : 12:36 z 2:36 2 4:06 Z 6:06 : 8:14 : 10:14 = 12:14 May 20, 2024 and will replace the 
4A Blue Hill Ave || ue 7.08 : 8:23 - | does |) . || we |< x | = | aos | = | Gos | = 8:16 = | 4016 | = | 426 schedule of January 8, 2024. 
4A Fairmount b 7 : 8:26 : 10:41 : 12:41 : 2:41 : 4am : etl : 8:19 : 10:19 : 12:19 
2. Readville 6 704-715 | 814-830 | 10:34—P1045 | 1234-1245 | 234-245 4:04-4:15 604-15 814 B23 | 10:14 10:23 | 1214 12:23 HOLIDAY SERVICE: 
2. Endicott : 719 : 8:34 - 10:49 - 1249 : 2:49 : 419 : 6:19 : 8:27 : 10:27. - 12:27 On Monday, May 27th (Memorial Day), 
2 Dedham Corp. Ctr. ais 7:22 : 8:37 - | 10:52 2 12:52 e 2:52 z 4:22 a 6:22 z 8:30 : 10:30 : 12:30 Thursday, July 4th (Independence Day) 
3 Islington : 724 : 8:39 : 10:54 : 12:54 : 2:54 : 4:24 : 6:24 5 8:32 : 10:32 : 12:32 and Monday, September 2nd (Labor 
3 Norwood Depot Sl < 7:27 : 8:43 g 10:57 : 12:57 2 2:57 2 4:27 2 6:27 : 8:35 ¢ 10:35 : 12:35 Day), all lines will operate on a weekend 
3 Norwood Central | - 7:29 : 8:46 : 10:59 : 12:59 : 2:59 : 4:29 : 6:29 - 8:37 : 10:37 : 12:37 schedule. 
4 Windsor Gardens - |#732| - |feao| - |f02] - | f1202/ - |f302) - |f4a32| - |f632| - |feao| - |f10:40|/ - | F42:40 
4 Walpole 7:36 : 8:53 : 11:06 - 1:06 3 3:06 : 4:36 : 6:36 - 8:44 : 10:44 : 12:44 On Wednesday, June 19th Juneteenth), 
5 Norfolk Gl = 7:43 : 9:00 2 11:13 = 1:13 : 313 2 4:43 : 6:43 2 8:51 2 10:51 = 12:51 Friday, July 5th (Day after Independence 
6 Franklin/Dean Coll. - 7:50 : 9:07 - 11:20 : 1:20 - 3:20 - 4:50 - 6:50 : 3:58 - 10:58 : 12:58 Day), and Monday, October 14th 
6 Forge Park/495 lle 8:02 é 9:19 3 14:32 : 1:32 z 3:32 : 5:02 : 7:02 9:10 3 11:10 2 1:10 Columbus Day), all lines will operate on a 
—> For service from Back Bay, Ruggles and Hyde Park, board a Providence Line train and make a Franklin Line train connection at Readville. Please allow 5 minutes to make the transfer between Readville platforms. egular weekday schedule. 
Massachusetts Bay an Visit Customer Service Follow (rT) Download the For all holiday schedules, please check 
(T) Transportation Authority I<<e@ O Ll S 1B) MBTA.com 617-222-3200 X @MBTA_CR mTicket App BTA.com/holidays or call 617-222-3200. 


